


ポ イン ト マグー 基地の ファン トム 






















嘉手納の海軍 • 海兵隊機 































































エドワーズ空軍基地でテスト中の 

A - IO 最産 I 号機 

















USAF Air Demonstration Squadron 













































スナップだより 



^ ^ ^ 中島 97 式 3 号艦上攻擊機 ( B 5 N 2) 






























































零戦《続〉 















































































